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KENT-MOORE SPECIAL SERVICE TOOLS 
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MIND iw: 4. Sree (MON ace 8 bce acaveas "S Sicacs * woe Melee LPS. «a $2 “Comprense: cv... é... a6 
es Large Puller......... * 22. 16.35 | ) 5179 ROI is “veka gg SDL a0... Sere 
J 4872-01... Test Panel .......... 38 36.50 vg Bik Septet tet ca btal 
J 4880 ..... KMO 634 Pliers ...... 80 . 1.80 ) ..... Bearing Assembly Tool .. 
J 48879 ..... Reconditioning Set..... *. 24.75 J 5176 ». lestingGauge ....... 63... 26625 
J 4894-01... Inserter ...... ia A 22.10 | nis an TS eet an : 
AS) ) ee : 1,25 pee 
| J 4897-02... Gauge ............ . 39.85 oe en ee 
J 4898 ..... Installer and Remover... * 20.80 J 5184 Checking Scale ...... 19)... See 
SATZO oo 2 ws Torque Tool ......... 38 10.75 | ysigg Piston’ Ring:Comp. ..... 62. ... She 
J4969 ..... Timing Gauge ....... feel Sisee .. c. nateller yisviins oiosles 68. 0 ee 
J 4970-01 — Reamer =. se oe 6 oom eles i ean 107.75 J 5189 ras ey Installer es eres SRM) 63 ieee 4.95 
J 4971 ...., Reamer Set. o's Spaidasiond wee TIZCIST psi99 2... Bearing Remover ...... 6... ‘Fs75 
ii 7 ee Installerand Remover .. * 14.95 ysi91 Bearing Installer...... 63... 4.75 
BMPS 03 690 Injector Holder. ...... 9.85 5195 .... *: ‘Red dimeriee...... 1300s 
J 4974-01 ... Injector Set........4% S gece Geneseo bi . Use Re 
bmeAP4Rl osx Cloomet a csc ieee e . 1.80 | ay be tlgensice Pome ke 
| S4974—3 1.5% Remover ,. sss «cern Kg 1.70 oe Bending Tool ....... = WH 3 
APIARE 65 Cleaner 6 eieyeis's seisi2 "a 2.20] j 5198 ..... Geuyens i is OTHER 17. «Ss 
S4974-6 .., Reamer. ...seeeeeee *.-- 14.50] y 5902 Monoxivent......... 83... . “RFT 
ENO os J MRNET os cow i ckowniS = 2.80] 35205 ..... Pitiiee. cnaicce ata 2c 63 ic “SS 
re PARED 26a pas ciate BERS mi 5-85 | ) 5206 ..... Adaptor Studs. ....... 63... "S30 
| IAPR 2. as Socket Wrench ....... + i FPS Tl g907 Remover and Replacer .. 80... 2.50 
| J 4983-01 ... Wrench........ aches AST 2.80] )5209 ..... Installer: -c4n,08 eS °o* ya. USS 
| AAPOR. oe: Socket Wrench ....... * 13.90 | 5210 ..... insere ss wie 2 63... 4.05 
SAVES oe 6% MOGNOE ick coe Sw aa oe 15.95] 35214... ACGpIONS ics is cee Ws 38 eas ee 
J 4986-01 ... Seat Reamer ........ * 2. ohee7S a jee7te ..  8. CHE. ks acs iia SEE FP sn gs -85 
PREIS 2g GONE inltiliwieatawes a8 ere SOOT i}. 4 Wedge Driver........ | as .85 | 
GPS ok oa Remover oi. 0 ese ¢ 200 GROSS Higss3-01 . © Gant cccvest Ss SY. 2 MeO 
| J5066-GA .. Monoxivent........ 27-83... 54.70] 55224 . Compressor ......... OG... Wiese 
og Se Co. ee ot 45,. SRE sae... Be Wee «3. Sets) | 
J 5092 ..... Plunger Remover...... Divas PORES Aiken... YE ike ee, on TIE 
SI 5 ale ate Lifter Remover ....... Seay SENOS Of | > 
ih. 7 ar Unloading Tool. ...... 5... h60 | . te - Digg l, leavers 18 aa ee 
J 5099 ..... Cleaning Brush. ...... MS) js976 Bearing Remover ..... : @ias "T65 
BAY 2 esis (CONGO oi saa cadaons’ Scie, Re BR. Se ale cal dime 8 tee * .. 70.80 
| AREER ig cia dd RNID 6c i -erd acs ahaeied 16... ‘h90 
DAVIA os cs Remover ond: Reolacer..: ©... A895 4 iwas .  — ache... wheaor 
J 5127-01 ..4, Gauge Set... . seuss 16-18... 11.15 i. ks “Aloe, cian QUEM 
HSA =2. ne Gages onc c ccs aces 17 00 0280 vue parle «kth 
5198 2. Flywheel Tool Set. .... 2-34... 7.35] thon Atala Freee ll), bro ee 
S1=2 2.52 Bushing .. ..... «1B Wieias yes 10.50] y5o54 Installer ....... ap CO=62,:, eae 
MOiSS 2.5 ce Compretion§ccelscieet SB... “035 J5255 ..... Installer ....... ee” elt Mee 
il a ee a 6... 8.40] j5o5, Stainless Steel Hose ... *... 68.75 
JSISF . 005 Remover. . oc cead ane. 34... ~55 . NGaA Die | SVOM sy | 
WOESE . 5 aie Installer and Remover... *... 49.75] : Bending Tool ........ ae 
PBUSS 0 Installer and Remover... *... 49.75 OS ca, Adepter24 2222 58, “8 
PE: ) installer... aeensa.ak 34-38 .. 8.20 
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hate! ge Gauge Adapter....... 
..++.+ Thermometer ........ 
ah aaars Tube Wrench Set 
Tube Wrench ........ 
eae es Seal Centering Tool 
ces Valve Key 
..... Malve Key 
PUM 2c cen cleus iene ns 


Refrig. Oil 





Injector Tube Set 
Blower Assembly 
Puller 

Replacer 

Holding Tool 
Adapter . 

Eye Tester , 
Spreader . 
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Tool Set 

Wrench 
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ay ye eS Piston Installer... . 
Higa Ss Fixture 


Support Stand. ...... ; 
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Reamer . 


Stud Installer. ....... 
Tube Nut Wrench 

Plug and Head Set 
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Se Le el i te pe 
Valve Guide Installer 
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Suggested Suggested 
Description 42 Dealer | Tool No. Description N Dealer 
; | Price 
J 5742-01... Aligning Blocks ...... 76.26 “RESO PIGES .. wks Torque Wrench....... 81... 17.95 
J 5746 ..... Bearing Installer...... S7 ws» CAVGO FISB5S 0. eds Remover and Installer ., 19... 5.95 
J 5747 ..... Seal Installer.......- $7... 92195 135856 ...<. Engine Stand ....... 28-83... 80.00. 
J 5748 .....+ Remover -.--+ee5+-s 22-57-. 6.50 | J 5859 ..... Seal Remover........ J) oe (SO 
J 5749 ...-.- Installer -....-.. ++ 48... 2.55 155860 ..... idea macs \ig: Satay. tient 2 0. eS 
J 5750 -++++ Holding Stand .------ * +++ 22,15 | J 5862 ..... Monoxivent,....... 27-83... 42.90 
}J5751 ----- Seal Installer. .--.--- Foss 9s95 Di ISBBM .. & 0: Support Rod. ........- 4h... A675 
}J5752-.--- Gauge .--+++eeeeee 7-++  .75 155867 ..... Adjusting Tool ....... 44... 3.75 
J 5753. +++. Remover and Replacer - 11-23-- 17.30 Jysg7) Adjusting Tool ....... 44... 3.95 
| AAISF «oe oe Remover sees e seers 61... 15.65 |) 5975 |. Spring Compressor..... 44... 7.35 
DSSS face Unstall@r cons eee wea 6]... 8.60 J5878...... Clutch Assembly Fhdure.s. 44 . 0:40:00 
Pry a cine) SIMONE os Oo o6 eos eie.e fate Ze Sx 
55768 ss S, bee he et ete.) 5p a bal tee lanes sae fF 6 ERM 
: \ : J 5880-01... Adjusting Wrench ..... 45... 26:50 
e764 2 ci. s «6tafector Tester 20°. >. ... 141.00 | ae ; | 
35768 25.5. Replacer. ....222 00% 23-53... 5.70 [4 788... « Adjusting Teoh ice. mens 45 «10. S295 
ESI. wid: SH isis cae ea RE *... 3.80 145884 ..... Assembly... sineeeeeis 45... 3.90 
od ee Silt ase PUD. wee ee Compressor .....00.0 45... 12550 
te Gauge Set ........ 16-18... 3.25 |5 5887 ..... Bending Tool .. .....:00: RS. (ee9S 
eres... ii Gouge ccc ccs Sass eres! 14... 3.50 | J 5888 ..... Removing & Replacing Set 68... 18.30 
Pati x - Assembly Tool _...... S).. Chee Fae) onc cre Adapter Plate ....... GS wi0. toels 
J 5778 ..... RemoverandReplacer ., 31... 35-95 | J 5892-]1.... Compressor ......... 7 eI 
J 5780 ..... Installing Tool ....... AB se CRO SO es was Wiendh a steate ariel ba 76.0. SARIS 
SAY og prat’s PING: oss evg. 5 ecmdarions © we E00 1 SEs... Nut Wrench. ..... ne! Se 
ir Seal Protector ....... 6] 5.50 | J 5896 ..... Mainshaft End Tool .... *... 3.25 
J5788 ..... PANO os ge erelecstans 2 8.80 |) 5897 ..... NutWrench ........ 76 . 5.95 
BSF wig ds Lifter Tester... calesies 2 ane SRO LSSB99-01 2c: Gouge... assures 42. 25.95 
HiGFFS 2. £5 Monoxivent ......... BT o:e.y tae LER Adapter A a 64. 95 
oe) i, i. es F2 we Cee D001... a ee ee + 26.40 
SOEIB oe ods ROGAOT oo. a:eip acdeerare’ JO... 4.05 | J 5901-1 ... Hammer and Shoft..... *. 7.90 | 
Meo SORSGGOT sc ove!) unsere 2 68 .. 9.40 SRM. 2. Adopter a. in tndemawe .. 14.80 
DUOMO ois ads Stud Installer. ....... 7 2.50 | J 5901-3... Remover Adapter ..... ‘ 2.70 
WE gc eked Stud Remover ........ ae 1.25 Ei. Liner Hone .. 2k ce ace< 2 78.95 
MVGBO8 wes SOUGE: oilers loxers lamtanse ee le ec” ae Mdenter 22400 cnsedies ds * 20.65 
J 5805 ..... Depth Gauge ........ FS nce CRO TLRS ood Spacehstiekitte 4824s 53 3.85 | 
WSB06 2c cca Lestetler .. Won. 6 ececenepens ee Lc a, or 9... “820! 
ee Extension Rod ....... 42... 2-85] 455907 ..... Pressure Gauge....... 81... 1:60 
J 5810 ..... Adapter ......... ne Bless cchets [ 6008 2. . on (Gabge Bevin. vemets 15 ..... Ske 
Fo ee EINPRE ois ayers ocaymetare bes Ss79 S910... oo, Lifting Hookes eked '24.:. CS 
J 5814-01... Remover and Replacer .. 39... 33.40 |] J 5913 ..... Bushing Installer...... 42... 5.95 
SSE EH 1S os PIO i oieie ares erage acety BP eae (Oe TROIS... ce ‘Corburstor Teal, wesc oF pay ¢58 | 
a Bushing Replacer,..... 42... 4.75 |55916..... nr eR Re cee Be 17 55 | 
MOOG . www Saad Lester i... kyon, OF oes ohh FOE SO? Lo. wo. GSQUGO oak 6 aie wena iinet 17 55 | 
i CPOE! oo.'s 030.0 wi yenene , Shows pee eee... 2: Gouge oss atizewewault 16. 55 | 
he 4 ae Cleaning Tank ....... five ehees | ASO... 6 ax SOUBE cn cs ciomtatl 16 . 55 | 
Wie ov sw a Remover .......006. 61... 509 45091... =. Gee a scecccluc® pas 16. 50 | 
J 5824 ..... AligningTool........ sic. cUbeFS Tae: 5 oe installer... anwasieims 78. 3.90 | 
VE 750 ae ee eee 11 oda po eee ft SO2S+OT . oe. Fietite occ.0ccia Seowaes 14 21. 2Ba75 
DEO es aes SCPOW DTIVET, 6:5 octane At ces ~hed 945990... .0:> Driver oow Sooo dews's SM c eo. ose 
DE os alee REOROT IO acai Fares MEO URED = 2, Seppe ons cave reliotars 45... 8.90 
DOSGO= 1. ows | ROOMEN vem Sane acute es. Fibs 4.60155943 .. Compressor ,.....06¢ AS. : 6.65 
Sel... ans Adapter PlateV ...... 83... #28.85 | 55946 ...«. Pattey oe ic caged 3M... “aes 
ROP. ba TOON Set, sass nwteennd (8 ssc BRe2S PSM: 5, 2 Driver = sia sisi oraldestars 4 ..55-G7210 
e540... ot Pinte. 2st wciiecnd ©. S71 aoe oF insertion cigs 6) sialeatare El pcg aes 
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| , anak J 6094-01... Gauge Set ........ 1618... 3.95 
Wrench nt ae .f J 6095-01 ... Adjusting Set........ 4... GES 
Primer | *. . of J 6098 ..... RemoverandReplacer .. 2... 17.95) 
Indicator and Attacher.. *... SGN 26 ce (Remover cinaes deen 11.2.3 eee 
Compressor ot 5 1 J 6104-01... Wrench ....46.26% sis ot ce! Re 
er 98 OHS sates Valve Key Set ....... 8... oe 

SOV? o.0e wus LeU EON ie )0isen asia a0, .0 5 wre 
Rr sae TOtHON SOt. .« 2:0: 2-890 0.8 & . 6 tthe 
AURIS: vseim agin a * 1.2. ooo 
Remover ord:Reolacer.-. J 6111-01 ... Checking Gauge...... : ee | 
Checking’ Tool sais DOGS 66 Ke EIU os Sleds sas 6 8s x” 44% 6.95 
SaaS ; | J6114 ..... Adapter Plate ..... 3-28-83 . 49.75 
: . 7“ : J OLISAOT oc PRCUTO are alee wise ve Seis jooeee 
arya vais CHORE SEAT. oo Pittee soac sce oe She) ee 
Driver a ha oct | 1 ke Seal Installer........ dees teae 
-» 3907 56119 ..... oh PE Re 35 2.25 
3.50 | J 6120-01 ktinet SIPs e tS... 35 50 
9-05 |} J6121 ..... Cover Remover....... 35 16.95 
4.55 | J 6122-01 ... Retainer ......... aha, ae bee 70 7 
2.50 |J6123..... Gear Remover ....... 35... ./14.95 || 
5.40 | J 6124 ..... Remover and Replacer .. 35... 7.95 
Clip: Former 4.3.6 wee’ 595 FSS oes Hammer Assembly -..... 35... 9.90 
Wrench 1:95. 156126 ..... FEU AS MEG agiaasisie “OO vere Aploe 
Fixture , 24:65 1 J:6127 ou os Sem oe es erate nine (SOvsials ae 
S95 136129 ..... COMBTOMOE oc co cdie aceiels DD oes pee 
3.50 1536133 ,. oo Bearing Driver ....... 35... Sree 
150) D:6tS4 owe: Locating Gauge ...... 25... ERODE 
..« Gauge Set 700] 6195 2.0 os Clutch Retainer ...... $5 0 M4 
S , Reamer Set OO PGS 5 cc's ROVE 5. eiere die ated 35.4. 1495) 
Adapter Set 40136154 .....% Ring (o@ar . 6b ee * J.-S 
Centering Tool oo | 0616) 2. 8 Pressure Hose ........ "oe Se 
SOIGS ccs Maepter si SOE 18 cua "FS 
Pin Remover & Replacer : J 6166 ...... Adjuster ........... Flewe | W654) 
Valve Set . | 7 Cae WGN occ. Riemer. eee: + 4.35 
Wire Gauge 9 MED CIPS sda, Remover and Replacer .. 3... 34.95 
Wire Gauge ae TR BES bdcevaxe NOROTEE SS. Sree ete oe * ot SS 
Bending Tool oie SOU BTM cic dies Pdlee Ik 25 St 22-58... 6.50 | 
Wire Gauge Ovi s JOU? 200. Pica 5 cass cco YR $3.54 S250 
Gauge .. . 3 + gt PO1F8. Gg). ces Wire Gauge......... cc THD 
Holding Tool ........ Foss deel? POo 22350 Gauges coc c TUR tus % 3 95.4 
Compressor cee O09 E6180 ass SS AZ Ton Rams cs 28 *... 59.95, 
Gauge -++ 4,891 J 6180-01... 12TonRam......... 83... 59.95 | 
Installer ne TS Bee fi ody Sovedeer's 6.24.6.4- Bee, S24. 5 Weveo 
Humidicator -+ 9.00 1 56187 ..... Puller Adapter ....... ee “RO 
Installer 7.051) 6188 ..... Lever Gauge ......5: *... 10.50. 
Remover 4.35 | ) 6189-01... Gauge Set......+.. 16-18... 5.00 
Installer FeOS'9 191-01 ; 'z Remover 223. s PNP: SB ssc 20S 
installer AIOE S992 (953 Ss Wrench ° 3's’. 03), anuaie 53... 11.55 
Ring Pliers 1.95 |) 6194-01... Bearing Support ...... $33. Xx ares 
Leak Detector ates Rs eee instatlen’'; 22! gee 53... 5.35 
Installer 4.40 | ) 6198 mar Sc re: 53... Saas 
Installer 9.95 | J 6199-01... Puller............. 53... 23.95 
7.70 1 6200 ..... installer 22.2.0... 53... 6.80 
2279-5 J6208 «ss % Remover Plate... OF RES 
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Suggested 





Description Fy ree | 

Price 
Spring Compressor ..-. 8.. 9.40 136301 ..... 
Pump Assembly .....-.- 83... 34.60 |jJ 6303 ..... 
Adapter Kit ........ S50 s 9 OS 15 6M cee 
Tension Tool ........ 78 . O25 1 FGG08 obs 
Seal Guide .....5e5e> 58 .. 3.25 | J 6305-01 .. 
Pinion Press ©. ...... 23-48 34.75 156306 os 
Compressor ...-+++:.. 64 . 9.60 |J 6307 ..... 
installer fc eee 64. 1.45 1J 6308 ...., 
Seal Installer........ 64. Sais Fb: See 
Remover and Replacer .. 65. 6.59 PSOSIG oo cui 
Remover and Replacer .. 65. 3.00 |} J 6311 ..... 
Seal Protector ....... 65. 4.05 [J 6314 2... 6. 
aR a eae 65 . ee ee oe 
Te eee 65 . 2.00 1 $6390 
Holding Tool .......- 54. 3.998 H6O22 2. -!: 
PIGENG .c ceee. 06:0. 8:458 228 54. 9.80 Cy ee 
se: ee ee ee ee i . ae IJ 6324 err ee 
msfaller ...62se8ees sa ‘ | 
Guide Studs oo. ee os 54 . 1.50 © : Seah jal t 
ARMIES Vs custiecalccmes: © 54. 8.60 | J 4327 Pig 
Bearing and Retainer .. 22-58 3.60 | 16328. 
RUMMAGE cs 5s 0 3s 22-81 BEA Cita 
Music Wire ......46. ¥ 50 | J 6929-01... 
Musie WIRE Ss ios ee's es * ce J 6330 
Witte Wire sac este -_ 50 |J 6331 ..... 
friallet eres 5s 3 Wee ees 54. 7.20 | PORES 6.55% 
Remover ........06:5 18 . 1220 1.36304... 
Gauge 4.00 Vie 54 . 41.00 | J 6335 ..... 
RiP ois cain ves RAW a, 6:75 | J 6336 &.. .% 
Gauge Set .....-..-. 16-18 14.80 | J 6337 ..... 
Gauge Set ........ 16-18 8.25 146588. 
Blower Service Set .... *. 93.95 1) 6341.2... 
Fits All Valve ...0.+« 78. 1.75 |) 6342-01... 
Multi Opener ......-.- 78 . 12.501) 6343 st 
RCHVINE laieis aes 5 ws m. 13.20 | 6944 - 
Adapter Screws. ...... er 5.80 |) 4345 : 
Adapter Screws....... w*. 5125 11637.” 
RCI side. ose Se ing 8 ae 13.20 ye eel 
Remover and Installer 65 . 7.05 36349” 
ee 65.. 2.50 | ais 
ABBA, cose. eumsecene, & os ian 

J 6556... ons 

PANE otc 00 Mera? 64 65. 3.154 1 6355 
ae SE 35 . 9.65 | ea 
SEMEN: «Kaw talkR oz 9.90 | 6356 ..... 
Staking TOO] sae6 os 60 a 65 . 3.65 |J 0997 ..... 
Holder sass aatriangtn” 40 7.95 |J 6300 ..... 
ROUNIIET 650 5 el erences 61 . 10.65 | J 6362 ..... 
Holding Too] ........ 65 . 4,55 | J 6366-01 
Flange Remover ...... 48 . 10.45 }J 6367 ..... 
Adjusting Tool ....... *. 6.95 13/6368 ..... 
oy) ae ae ene * 3.95 156369 ..... 
Beam Reamer ........ * 8.60 1)6371 ..... 
Beam Reamer ........ * 10.85 | ) 6373-01... 
Beam Reamer .....+.--> bs 


10.851) 6377 «=. 
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Replacer 





Oo 


Suggested 
Description Dealer 
Stud Installer........ 8... 5.30 
Remover and Replacer .. * 7.45 
Remover and Replacer .. = * 7.95 
Guide Set... 0.6.66. * oan Mes 
Guide Set.......... bie scie 4 es 
Remover: iii LSPS PS * 7.85 
Aligning Arbor....... * aS 
Timing Gauge ....... *., 3.35 
Timing Gouge”. ogese Foe. 3.35 
Aligning Housing ..... AS. THD 
Monoxivent ........ 27 . 109.50 
installa? sees e 5 E48 ao 7.15 
Compressor ......... 69 . 13.25 
Protector»... oo TE 78. 2.80 
Plate Puller......... ri aie 7.29 
Plate and Installer 78... 9.60 
SOE ha rece cov acand SE 8. 4.5 
Remover and Replacer .. 74. 3.75 
SOE einen a acon, SOUR i. . 50 
Remover and Replacer .. 70,. 7.40 
ROOMOE so cc. 6ccP Tees PU s6. 9.85 
FERRE Ci alsa. edle enn ae 8.55 
ROME: ibe cree ate Whe 70 7.05 
DTIVGT S 5 Soe tieiane Wie Fle 7.40 
Remover & Installer Set . . 19.90 
InstallerSet ........ "ee SS 
ROMOVEE) Soecae Re alee FA 1.75 
Pump Gauge ........ 16. .50 | 
aE ee ae tT 7. .60 
Gauge 2. Fore Pie 16. 50 | 
Reamer........ S.. 8.00 
Check Gtompe oes 4 36 . se 
SOAS ra eas oe eee ae tO | 
ane artes oryoraae 36... 400 
Engine Repair Stand, , 3-28-83 . 281.00 
Engine Stand Adapter... *... 56.75 
Preteetet? 2 So. eae 65... 5.95 | 
fi Ue ee co 3. 8.00 | 
Pulley Puller ........ 79 , 12.50 
FUBIOBIOR: 54 0. o.0-0-siaachit 6l us ada 
Checking Gauge,..... *... 7.50 
Remover and Replacer .. 3... 46.60 | 
Checking Gauge...... "§.0. Sti 
Remover and Replacer .. 1]... 12.50 
Reamer Set ...... 0.00% 145.35 
Tool S6F-....6 00. wilpwa © ee 26695 
ROMOVOE .o.. cic cf etete. oes 54. 19355 
lantetler’. 4. c2aies aes 54 , 4.25 
Remover and Replacer .. 54. 16.70 
MGdGOP 0, s:2/cke o UND 48, 7.95 
Bending Tool ........ 36. 7.95 
pape Be, pee 23-54 3.95 

















ae 
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Description 


Remover 
Retainer Ring . 
Installer 


Remover 
Spring Compressor 
Remover 


Parts Rack 
Adapter Plate 
Valve Tool 
Grinder Set 
Remover . 


Remover and Installer. . 


Protector 
Bearing Installer 


Holder and Remover... . 


Holder 

Timing Gauge 
Timing Gauge 
Installer 


Bearing Driver Set 
Bearing Remover 


Timing Gauge 
Lifting Eye... 
Retainer .... 
Pliers 


Spring Compressor 
Bearing Installer 
Dise Set . 


Remover and Replacer .. 


Nozzle Tester . 
Nozzle Tester 
Nozzle Fixture 
Nozzle Tester 
Remover . 


Pinhee.. ocx vlaeas : 


Remover , 


Depth Gauge... Saha 
Adjusting Tool ....... 


Wrench 


Bearing Remover 


Bearing Installer Set ... 


FD Manuals 
Checking Fixture 


oy 


+ +t oo * ££ + GO # 





J 6552-01... 
J 6553-01... 


Description 


Tool Set 

Adjusting Tool Set 
Adapter 

Remover & Installer Set . 
Wrench 


Float Gauge 
Plug Socket 
Wrench Extension 
Adapter Set . 
Aligner 

Remover Screw 
Installer 


Removing & Installing Tool 74... 


Installer 


Aligning Gauge 
Carb Tool Kit 
Installer 

Bearing Remover 
Adapter Plate 
Adapter Plate . 


lnstutler 2 oe bes 
Disc Set 

Bearing Remover 

Remover 


Remover 

Wrench 

Spacer Block,,....... 
Installer 

Installer 

Holding Tool 

Test Kit 

Installer ........ AP 
Remover 

Remover 

Remover .....% 05. : 
Bending Tool 

GRUGE 6s veces LON 
Assembly Sleeve 

Installer 

Remover 

Installer 

Remover . . 


Page 
No. 


Suggested 
Dealer 
Price 
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Description Description 
























sivattioe BO Assembly Tool .....55 bas 6 Steady SROCOR Ie a act OSS 

















































JG5CE .... dt Remover and Installer 39 9.25 13/6684 ....: Holding Bracket ...... 14... «1.75 
DBS. oan os - eee 20's coe wien 39 6510) 1 316665 . 2. Button Lu oo-sloosleney 14 0. Pees 
Ji6SRS «a0 e's: TleeHehlivtw Soweewed 40 5.70 |J 6686 ..... Button Sm ..... Me Hes l- eaS 
J 6584 ..... Seal Installer........ 40 C55 ELGG os) Plug ci ves « OWES la aies S8eeu 
JO585 on. Assembly Remover..... 4D). 6 S590 FP 6SRS 2... Installer cone gins IS... « WSO 
DIGIES. wien Oe RAMONR Ses beet oti 42... 3.35 |J 6692 ..... Gauge Hose Assembly .. *... 17.95 
IFO sie'0 se VSOROORST cee caw sl KDR 68... 15.35 |J 6694 ..... Gauge Adapter. ...... %... 23.90 | 
oo ae SHORE seaic Saas ota! é 68 1Oi95' GES 2... SOUge i ccicce 6 Hates 36.54 ERS 
J 6592-01... Wrench ....... orale: FB Fas DBE . ws. Driver. .:6 eateOowtines 4 
PGS occa a Renover cciienlns sew 66 10.65 eee b sige WOR Bites 
HGS96 onc es Puller cc aiace C06 wes: 9 5* 12.60 1J 6702 ..... Protector. « «dsc. wei -.s 36.80 
pS Compressor ....... 2a. 5% 9.95 PSG/04 2. ed. JGOR osicsie cers octet) 
36600 2.0%. Gauge Adapter....... : 23.90 alte wou tate largl acing: 8 
1) Gauge Adapter....... * Love, CRO mre s MM lattice NEw CUTE 
S1GGOS ce as Remover and Installer... 74... 3.25 | ea ‘atm: she etgnat 
136609 ... 5. WIRY 66 ae ccw aver oternatans 74 E40 | Ji6708 . . oe . Protector as lineacivswiscmd 
JOGIS «i. #. Nit Wrench. eis ste FA's a. SBS Pry Bete searetiata teres: eiteta te 
BGS oo Bi Remover and Installer... 61... 5.75 |J 6710 ..... Remover ........4... cae \B 
BOGAN ooca oe Reamer..... oe atiehlints Bee ROR GET 2 cts * Beondle on) avetoghanniiets waa SEBS 
F6624 2. 2) Wrench sc. oats path Lowe 73... 4.40 156712 ..... Aligning Bor ....... rry*. -. Mate 
B6GZ6 5.0. Fi Alignment Blocks ..... Lf sn MEMO DSRS... Pep Bers cc. so adel: d cee ees 
BOBS oo Sic Ball Joint Remover .... 66... 14.75 | J) 6714 ..... Charging Assembly .... *... 43.65 
TRS ceca si | SOURS, a aera aon ete wei 7 keer EAM SPAS - ...: Hire Teo! .... «abet et 
D6632 2.055% Pitman Arm Remover ... 66... 16.10 oe fb OS on dak corset) wetiest 
NGG 2.4... Holding Fixture ...... 40... 19.40 peed Adapter canoe? onic. f 
6640... 0. Detector ..co. eters 83-86. 24:95 - 2 fe Wronfh od cc <u eas. 
GGG <6.050 Sis tLION vk. oe es oad tate AO 2.6 TiheBO 796723... |. Nut Wrenchacocdleis : 
AED OS as ate Reamer ......- ee wte% © aie TSO Pe BASD Remover & Installer... . 
J 6646 ..... Gauge = (WEICIS-% eS share lf sak std CMBIGS «ceca Tensioning Toei ..ern) ot 
J 6647 ..... Ring Compressor ...... i: a 3.00 oo RP Beel Ee oo =~ bede 
JBGAS . 52 Remover 456% oa eerereres * care GIS ..+.. Chuck Assembly ...... 






eee sete wee ee . | Coeds (Ate dadkeesamslkeds 
eee eee cee se . «ce oe * Mat iitench Sects? ch US x. i 
Sale a ee olimiia wl aie ose : J 6750 ..... Removing Set........ mee .65 
‘ «so obese To perce betta eee 4649 PT J:6751 . 2... Removing Set........ -se O75 
clea So Gepe@ OL. cee Cee: wnat ae S6752 ... 2. Installation Sets. zissa , 2S- 865 || 
| - +++. Wrench Extension ..... coe THROO DS6753 2... S. Broach Set ......... | 
6657 . . th Remover and Installer... 6]... 6.50 
J 6659 ..... Holding Bracket ...... Io «3-068 Sigg: 
J6660 ..... Tachometer ........+ 19-83-86 39.75 ie et ag is oui occa 3 “ais 
Di6G661 2 <4. Bi HVSIGHIGE. «5 olxcelecarcls o6hee98 0 SHG BD bFST . ... 22 Spacer Nut .......%- » dG-RtSE7O 




















i ie Rie ee ee ee ee | 





















$6663 2... &% ANNE 6 qeaqren wunpeces 84. 27a 1 S6758 . . . ot Adoplers. casexwred -.. 233250 

MiOSOS sos Oh Motor Oil Dye ....... 84. 6.50 | J 6761-01... Adapter ........... wae 24.95 

d66F) «2. Oe Brogeh: Set ec <.¢ cvs lacstans * 38.50 | J 6762-01... Gauge ..... eateie be ... 40.90 

J 6671 ..... Installation Set...... Yb of 16.60 | J) 6765 ..... Nut Wrench, ........ » sum, Saber 

DiGBF2 os ts Assembly and Adapter * 6.70 | J 6766 ..... Power Equipment Set ... 84... 15.10 

ee Shalt: PLO: 40 cranecane-s a 7.30 | 36767 ..... Adopter verse eee Ae. 5, GS 
seven Sah: ROE pase ore ldtand ws TSS 2: S067 2... 5. Adapters sficcant ealiosd 122... 4S 
er stance gdtaats = 12.90 RE Ses Se Tool Seteoc.. Jose 33 Wn | 

* 
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i maere Siao IL KOOS ..«. 2. Buarntsherion &. cuhaancaz * 15.70 
ae. lala wiler@ wu aDakt oe. Cie heeG6 ....% Bbmishet. . ss.sicuencnr * 12.45 
J 6776 ..... AdapterRing ....6.5% 365.0, “eo ee? so. Biurnisher ois ss .e 6 sus ey . 12.45 
SOFIP I soe ere PCIE. ic a ue a oiextrais 84... 5:60:13 6908 ....% Rethread ..... Riaud ders . 36.75 
POPPE Sas ait AGGRIGE, iii e wiic''s atecbeac S42... SPO... ROTATOR a snc 5 acead asia . 39.90 
PP Soa ¢ BAGO, 2). cea ecetel als cB. BPR . nk oy les Ae * 53.55 
J 6780 ..... 31m Y Connector,..... Sf... 6D ey je nwieD netieecs 
Sa Flex Tubing. ........ 84... 15.85]56912 ....,. Wheel PullerSet...... Sais 
J 6782 ..... Setting Gauge ....... 5535, 20:60 FJ6913'... «4 Sleeve Puller........ * 2% 15e8 
ts Installer Plate ...... 22-565... (eBOHEROOMS. ...< Blacksis ANA 6° 20.75 
| -J'6786 .....: Removerand installer... *... 61:60 156915 ..... Driver ......cenacn is 6.55 
J 6788-01 ...° Wrench... 2 osc eeiens ie 9.50 |] J 6916 ..... DAO fsiaic oes se eetes * 6.55 
DOP IU. ek. oils ybtetOR: cs Ses + elated mie 5 Se UE PGGTF Sk ct DiOt oss oi. Rete OF 6.55 | 
J6793 ..... Seal Remover........ AD 1eSS EOS ....% Dtiwercé «si oe Soec ° 6.55 
BPRS. aise Cover and Remover .... *... 4.10 |] J6919 ....., Arm Puller. ..... venue © 19,75 
JBIFS oan wh Crushproof Hose ...... 84... 12.95] 56920 ....., Arm Puller. . ...« vse. * 21.50 
2: ) ere AGADIONS: 0. iiie 4 wcererererw'e 84... 5.25] 56921 ..... Rethreading Die ...... 33.85 | 
| HGRA 6-2 oh Adapters TRE ie ee 84... 6.95] J 6922 oi.c2ge stating Tool... essence * 9.90 
J GEES...» od Liner Remover seve o-eneise ©, «0: SE Oe LL bEOOO |. Wrench Extension ..... * 4.00 | 
RS) oe Ce. ee oe Ft ce -50 | ) 6924 ..... Wrench Extension ..... * 5.75 
POEs onc oe AGRO EAE aise 0c Ges os Cheese 6925... . .cn Reamer Set ..acoekian 7 32.25 
DiGBaE: ees s% Overhaul Stand << c.s.s * ..~ 420.00 a aes Ring Expander ....... * 9.30 
J 6838 ale ole Wire Gauge Me Rae i oe ae 16 <i 1.90 J 6927 2 Ring Expander 5 a es * 2.95 
een ne PWR shale aba als gas, Me 8.50 J 6929 -. 8 Reamer Set ae ee * 11.65 
eee ame ekae re a 
ves ee, Plier Set... eee ee Foes 1585 Tons TT" Soh Radhae aca itie a oO 
seg Abtgning Clouse? | ct24ly det dn. | J 6932 ..... Threading Die ....... ” 58.15 
LEP OBEB Ro rosa ss Wreteh’. ss -3t8s atgnhy 79... 2.15 | J 9933 ..... Oil Pump Tool Set..... * 14,80 
| OSG. 6 6 ee Arm Puller 160 oxeow . 21.50 
..... Remover&InstallerSet.. *... 55.10]4J6935 ..... Brush Set........... i‘ - TRI 
J 6852 ..... Remover&Installer .... *... 63.00} 46936 ..... Riveting Fixture ...... *... 209.50 
J GBSS) ies cit Adepiete:. isco bs 3-28-84. . 29.15|]J6938 ..... Staking. Tool wi ceilsiea! * 9.90 
, FIMGITOS: ack. aioe. e etautia » ss Bee) ie § Reamer... s)iiswal sim alse G . 
ee Oe eee ee ee ae Oe Oe ee, we ee eg ee ee ee 5 
re ose leimgeds geet ‘a ° 941 ..... GearReplacer....... * 
| J 6858 ..... Adapter Disc Set...... POM ....0.0% Centering Gauge ..... * 7.50 
J 6865 ..... Adapter. - ++ esses “+++ 2351 36943 ..... OilSeal Replace ..... * 6.25 
J:6866 ....+2% Gouge Set «. . os asics 16-18 .. 12.00] jp go4q Cap Remover ....... ~~ 7.20 
J 6868 oes #5 Fixture ee eevee sien vas "ase. Skee J 6945 oe: Oil Seal Compressor ed * 15.95 
2": FS oe Gauce Set... ss < <0 - 16-18 .. 11.90 ) 6946 Sand ‘instal bee * 2.75 
J 6874 ..... Spring Compressor..... 69... 34.55 36947...” Guide Reo! ee ee 350 | 
OR oes ccs A IMO pec wct ee Bs oe Seis aun sient ig aml iM aM 
J 6881 ..... Valve Adapter ....... ios 2.90 J 6748 ..... Remover and Replacer . . 99.00 
p 
6882 ..... Nie Wikack rh tes 2m) og... Caine J 6949 ..... - Core Plug Installer Tool . * 5.75 
F ¥ 
Tf os een Holding Fixture ...... 73... 47.85 | 16750 ..... Wrench. ......4s44. 3.25 
SGBOG ‘sis’ s Remover and Replacer .. 73... 1.95 J6951 ..... Gauge Set... ss. eae i eL09 
SF 6889 oe. Guide PinSet ....... *... 3.00] 96752..... Adjusting Tool ....... . 1.45 
J 6892 ..... Flaring Kit ......... 81... 42.10] 46953 .....5 Pilot Removing ....... . 20.00 | 
JOSTS o-cce so - Na Werench «2.64 PESO ro ee Carb Tool Set.....05- * 
BEF OBO: snore ote) ROGMOT Wisi aver alive. « WEY Bee = 5.BOF L979 21. ee AMDOF we ee ee ee es ‘ 
| PBR oc a om Seal Protector ....... © we, TAPS TELS: -s. «,.0, of Spanner Wrench ...... 
SRPOD) Soin: a: she Remover and Replacer.. 11-23... 18.40] J6957 ..... Gauge Seton. sac. wie sariese 
J 6902 ..... Remover and Installer... *.. 4.90 





..... Rear Engine Support... . 
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Description 


Reamer Set . 
Stripping Set 
Installer .... 
Carb Tool Kit 
Installer 

Seal Remover 
Riveting Set 
Wrench 
Gauge Set 
Dise Set 


Bore Plug : 
Remover and Installer. . 
Nut Wrench 

Remover 


Holding Fixture 
Injector Test Set 
Guide Pins 
Guide Pin 


Assembly Tool 

Holding Fixture 

Spacer 

Bearing Driver Se 

Oil Seal Installer 
Remover and Replacer .. 


installers. sc tS ee ee 


Oil Seal Installer 
Support... 
Remover 
Remover . 


Comparator 

Grinder Set 
Adapter Set ......... 
Installer : 


Installer Set. .......- 


Installer 

Reamer Set 

Injector Test Set 
Adapter Set 

Remover and Installer 
Remover and Installer 
Bushing Installer 


Description 
Remover 


Inserter 
Inserter 
Inserter 

Shaft Remover 
Test Assembly 
Wrench 
Gauge Kit 
Test Set 
Adapter Set 
Checking Set 


Compressor 
Remover 
Assembly Tool 
Driver 


Compressor 

Injector Test Set 

Adapter Set 

Seal Installer 

Side Bearing Remover, . . 
Gauge 

J 8022 Expander...... 
Gauge 

Bearing Cup Installer . . 
Hose Assembly 

Nut Wrench 

Protector & Installer , 
Installer 


Bearing Cup Installer... 
Adapter 
Driver Set 
Line and Fitting 
Reamer .....06. in ts Boas 
ANI itera wiip eae 
Remover and Installer... 
Gauge Set 
Adapter 

J7151-01 ... Gauge 

J7\S2 ..... Gauge Set 
Rotor Aligner 

J 7154-01... Installer 


= = = = = = * e t ] c c c c 
Shenecs seeds 


notin i th 
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Suggested | 
Dealer 
Price 


’ (Gauge Sets S40: . BS ; ao x | Sn Gauge Pkg ........ : “1... cee 
wate ISGUQO SOV Sisk he F E7341) 2: Sh Net Weinena bk eas o , Ad 
soees speeet oie SRG sis os Gauge Seti. 0% os hou: Ls ae ee 
scahel be eh HaSe Bis) idtatiece sites 95] 37358 ..... GaugeSet........% ES in ee 4 
Bes el ees Clin Pliers. cis Se x ‘ire : J7S76 ...5. \Goudesetwl oie. weka 1 oc. Pisa 

7 oo [COUNE ss Casi G potl FS coe WOT STS .... 5. (Govgecebsc is oO. 15 «.. 2 aeae 

ah GS Tool $6? asc eee * 2.3 hBO 17878 £2. 5s Goupecttas.ou..ak 1... eee 

ITIE6: gas Replocer..o..ccccn  Oe.. S501 07800 ... 2. \Monoxivents.g cus 65... 49,10 

sin wie. Soreoder ci <sessicc se Bic. UTS ST) 2.2.2. Cetgtiena. tw os 15 «os, 

seeee Walve Gauge ...... 6. ewe (MOT ATES 2... Fs Removing & Installing Set *... 181.90 

gas Oy Bearing Cup Installer... 61... 4.95] 57400 ..... GaugeSet.......... 15... 3.10 


Page 









Description Description 

















se # &# #8 tte # #8 + & 























... Seal Installer........ are 00 P7401 . 4... (Gavgesetes 2925.0 ( 3 ee 
ou atone hen ees4 Ae : PAO? snc oh Gouge Setsinns S25 tha 3. os Wee 
Gwsiets. VOBUe mated eevee 3 cos BRAS E7403... 2... (Gauge Seal$ O14 i448 1S, 2.50 | 
pages Nozzle Tester ....... cee F K740S: 2. ck: Gonlgt Sebi s ATER ONG Ss ee (RD 

S76 .06. Nozzle Tester. é 2.284 % * ee BBS 19:57406 . 2. 35 Gauge « <sink dae CAs. 1S. « 1.40 | 
PEMEe acs wet Crimping Block......5 73... 3.95] Ji7407 ..... Gauge Set.n i hae. See IS. 2.90 
J7179 ..... Replacer........ tos OB... “RPS TSTMS, , WSS Gauge Set....... Ace: ta 3.70 
fe tt: sr Remover and Installer... 46... 10.80] J 7409 ..... GaugeSet.......... 15... 2.85 
J 7182-2 ... Bending Tool ........ 8... P2ZS5 75 7410 ... 6-52 Gouge Sets. wot Feais 1 « 2.35 
J 7184-01... Monox Hose......... 2. DiMA ..; 1 » Gouge Sethe un. 15... eae 
AFt8d-? 0.246 -Fidanter .. snaiel hekesa } OF Gigs fo i aes. his ieee 6 4.345 Ge 55... = 42351 
| J 7185-01... Monoxivent........ 27=B4 .. 23.00 7 J 7635 . 2 Gi. MUSIC NO e § 5225 50% ee .50 
Dele... + £4 ComprmHor miteiceas “sae CBO RS 7M 2.406. Gauge Set ...--46. 16-18 .. 27.60 
A710 =... a. installa. leat: aates ve Wes GAO EUS]. oops . went GeO } gee 50 
CS Seb Installation Set. ....00. “..«. <ideSO0 9 W747... 8% Gauge Set ......... Ow. . Teaea 

De i Installation Tool ...... © cee ObRAST EAD... cK Gouge Sehow ck Sais” 8s: 2.50] 

PEG eects Gauge Set. .0.... sits ED cles poole OL? _.. ba Gauge SereJ TGA. OM. 18... 2 

Soe ee Service Tool Set..... 2 ay ‘ FETS one te Gouge Seti 1.20% 15. 2.10 
woe we KPOUQGS .. ncn ee cme oe IE TED 2:00 ss Gorge Semi 640.054. 15). 2.3 “ERO 

eee tee ew eee os : 17504 .....'h. Gouge Sete’. .40. O22 15...» 2308355 

ee qneree le Ae See & oo. . I FGAS ous cs Gauge Setscnd ba 244 15... 2995) 

see ee SIGUGE 2 wee eee eee bones . DTG, cick Gouge SetubA fae ore 19. ».. ees 

sees . tae oF E758 Light venuad.A tect. 97)....0 Xe 

} 2/7470 ..... Installer . ) . FTF cccvct. Gauge .. see siete 87... 2 PEGROO 
see ee GUge 9ET. 2 we ee es | 7570 .....0. Gauge oguscs 5S. Oa. BF a 9.75] 

Loe gts MIGUGG SER. ..2 oes ea 2 DIST oo cS8. Taster satan SU. CA... 87 54.50 

DTQI6: 23 be ROMOVEE. os. coe ree re P 3 7572 ......18. Tester....... a B7 occ. She 
ae el mate Oe cies Die S000... . &l, KMO 3-A Cutter ..... SB)... ores 
J 7299 ..... Supporting Blocks ..... 68... 8.60] j 8001 ..... KMO 30 Dial Indicator. 81... 27.85 
SF SES: oe es Supporting Blocks ..... 68... 6.10] jgoo2. .... KMO 145Clamps..... 72... 2.20 
J 7317 ..... Removing & Installing Set *... 65.85] jgo03. J 129-3 Guide ...... | Po TESS 
ie 4.) a Gouge Sét.icccra cues 15... ode] OF gpod  f. MO 187-1 Wrench,... 3... 93.25 
PI GZS 5 oy Bs Gauge Set.......... 158. 6.) 28500 Gp07 KMO 226-1 Reamer.... *... 7-95 
J7325 ...;. Gauge Set......64.. 15... 2.85] j) 8008 ..... KMO 226-2Reamer.... *... 9.05 
DTSLO . os Os Gauge Set... ne ess 1S «d. =e SS Piy goo7'c...«. KMO 230 Cleaner .... 19... 95 
a? Sr oe Gauge Set.......... 1S... ordeal gy aoe... *... KMO 242 A Socket... 12... 1.75) 
PIER? 4 09 Bs Gouge Se tius $45 Sat re Ss pee rey a -...-s Gauge Sat )P4c'8 SS 16-18... 22.20 
J 7329 eee be Overhaul Stand ...... * ... 365.00) 3 9014.......<- KMO 297B Rem Repl © <oe Soeaae Wepre 2.95) 
"ay <_ | ee Gouge: Sat u.7.6a8 o44s 19» «. 3.45] 4.0015....-.%:. KMO 297C Rem Repl... \¢ See 2.95 
17331... +. Gauge . ses eess -++ 17... 801 J gorg 5. ~KMO297D RemRepl... 12... 2.95 
Test Kit oie ieig dae epee "ot SECT 5 6017 KMO 297E Rem Repl... 12... 2.95 


+ + © © 
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Description 


KMO 297F Remover ... 
KMO 297H Ring Tool 


KMO 2971 Rem Repl ... 


KMO 297J Rem Repl . 

KMO 297K Rem Repl... 
KMO 2970 Rem Repl... 
KMO 297R Rem Repl ... 
KMO 297S Expander .. . 


KMO 297T Expander ... 
KMO 297V Ring Ex.... 
KMO 312-1 Reamer... . 


KMO 312-2 Reamer... 
KMO 357 Inserter 
KMO 410 Pliers 
KMO 449A Screw Driver. 
KMO 505 Brush 

_~KMO 506A Reg Kit 


KMO 526A Rem Repl . . . 
J 2185 ATool Set..... 


2185 B Tool Set 


KMO 584 Ring Com 
KMO 585 Ring Com ... 
KMO 598A Detector ,. . 


KMO 607 Tester. o> 


KMO 621 Pliers 


KMO 631 Gauge 
KMO 642 Lifter 
KMO 643 Aligner 
KMO 644 Press 
KMO 653 Adapter 
KMO 654 A Reamer 
KMO 671 Cutter 
KMO 687 Gauge 
KMO 692 Adapter 


KMO 695 Adjusting Bit . 


KMO 712 Compressor. . . 
KMO 734 Remover .... 
KMO 735 Compressor 
KMO 913 Gauge 

KMO 7004 Brush 


J 872-5 Handle. ...... 


J 872-4 Replacer 
J 1376H Puller 


J 5760 Blower 1] PH .... 
5761 Blower 1 PH 
J 57624 Blower 


Suggested | 


Dealer 
Price 
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Tool No. 


Description 


KMO 122 Cleaner, .... ~~ 
KMO-18711 Adapter... *. 
T126RA Puller ...... Ls, 
PR 131) Reamer ....... 9. 
TRA7ER Puller ....ch0v * 
TR 278 R2 Washer ..... 55 
K 342 Press Plate ..... . 
K 353 Wrench ....... r 
HM 925 Puller ....... 82 
K318Rem&Repl..... = * 
J 872-1 Replacer ..... * 
J 1436-8 Adapter .... 43-59 
J 1436-9 Puller....... * 
J 1436-10 Remover . 59 
J A353: Assy hr. BOX ie 
5 Blow Gun Assembly 36. 
KMO 112 Tool Set . 20-82 
KMO 232 Assembly Tool. * 
HM593-1 Scale. ....6... a 
J 942-1 Puller ...... 22-59 .. 
J 5737-6 Plate ..... 23-55-87 . 
J 5737-7 Washer ..... 23-56... 
KMO 287 W Rem Repl .. 13. 
J 1682BA Tool Set ° 
HIER so a ok cise bere 4 71. 
SURTIGE oc suuce ea eoec8 . 
KMO 237 Brush ...... " 
KMO 320A Gauge .... * 
KMO 236 Brush ...... * 
KMO 884 Manometer * 
J 3955 A Fixture ..... 20 
1298NA Remover ..... 31 
* 


KMO 890 Ext Arms .... 
KMO 891 Ext Arm 
KMO 892 Ext Arm 
KMO© 893 Ext Arm 
KMO 894 Ext Arm 
CHINO Sasa ee 
KMO 886 Gauge...... 
KMO 233 Gauge..... : 
KMO 235 Cleaner. .... 
KMO 238 Stone ...... 
KMO 926 Legs ....... 
KMO 461 Rule ....... 


KMO 866 Separator 
KMO 867 Puller... ... 
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KMO 868 Puller ..... ee 


Page 
No. 


[2 * #¢ *#¢ * *¢ & *e ee eh hUh hUh hUhRrhUhH Uh hUmF 
a (ee | 


Suggested 
~ Dealer 
Price 














Suggested 
Dealer 
F Price 


Suggested Page 









Description | Dealer 


ie Description N 
rice 










PBT oc oa MO BOP Pull ccc eee Po eeoTd Nepal Wire Gauge ........ om 
A 0: ¢ peepee KMO 870 Legs ...... oy SOS WS B214 oper Wie Gee ne ee oe Lies .60 























TeStet . >: KMO 871 Adapter..... * 3,00 1) 6215... ... Float Gauge ...... a 17 Ae eee 
| 38182 ..... KMO 872 Adapter..... * 460 LI S216: ..8-c% Float Gauge ........ i an 50 
FOS Ss card a KMO 873 Adapters . . * 3.00 |1J 8217 ..... Float Gauge ........ aes .50 
Ae ii: 7 Weenie KMO 874 Adapters . . * 3.00 |J 8218 ..... Spec. Screw Holder ... 18... 50 
J 8186 ..... KMO 876 Manometer ol. PR re See. <5 e Jet Wrench ......06. 18 wwe 7,88 
J Ste 2. KMO 877 Manometer .. *... 14.50 |J 8220 ..... RENIOVEE Ges. ew ew ew eta eos te 
Fae es a KMO 878 Manometer * 16.00 15-8221 ... <<. WRORIGIR 6 si a. & bw tee Ser Bees 55 
Mit) Seer ee KMO 885 Gauge ..... * ED B28 oicecece) DORIA” smcccare eet eeets ig... 1.9 
SSO: = 5.3: x KMO 887 Puller,..... * 28.95 |J 8223 ..... Socket aoa f ebcew-a ce eces 18... 75 
SORE occ e KMO 888 Pet Cock i Bree AE. 2 See ROWMOVES “ss a <s siete tee ge... 1.70 
AG: jot SR peeerneet e KMO 895 Arm ....... Wen BTR BEL a ee ence | ROMOUEE oe ss ea ee (ae .90 
Jere 3... ~ 5224 Bemover >... “Sb 6 Ghee eile WIGAN) os hae dws Pes 14 oo TS 
be IPS eso AAP RIVE: css arbcive eats . 57.00 |J 8227 ..... Lead Ball’Set..:. .2.4. wis 2 @ 
/Jsl98 ..... J 4979-1 Template te 49.50 |J }O167-1 ... Palm Grip.......... AF ioe) hede 
J 8200-01... J 4265-13 Adapter #e 77.75 |4 10167-3 See Re eee 43... 2.05 
peso) | - pe asne hae ie... * 246.60 J COTE a aa RE DRE et eats acannetce 183% 2 BeeS 
J 820? ey ae J AP09A Test Kit.....- . 243.35 J 10175 a Valve Tool ‘vee ose #0 1}: are 1 20 
$8903 ce )MIOOR Teck is e. .. 254.15 1 OI92 .... Float Gauge 05. so cee ee 
VS2062 5s cs J 4209C Test Kit...... * a 27a Dis enee Retainer ....-...--- Teme. 
BAUS en 4a: J 4209D Test Kit...... * 274.00 J? '!44 «..... Nut Wrench......... Sy lait eo 
JBZ10 sas Choke Gauge ....... 16 1.30 J? 7i.--- +. eal Insfaller........ 4 
HR ot ee Wire Gauge ......-- 16 60 JON Fe ee eee REMOVE 06 ses wie owe : 





State and local sales and/or use tax will be added to order if applicable. 
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